r" MS! baru MATI 


profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Zakładu Fizjologji 
przeżywszy lat 51, po ciężkiej chorobie, zasnął w Panu dnia 23 sierpnia 1950 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w poniedziałek 25 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd 
stroskani żona, syn i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


En ONUFREGO FIUT A DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


w Krakowie, ulica Grregóreeala L. 7, — Telefony Nr. 0248, 4105. 


